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  نور على الدرب - أحكام الصلاة وأهميتها - الشيخ عبد الله الغديان - مشروع كبار العلماء

  نزل من أنفه دم في الركعة الثالثة فهل تبطل صلاته؟ الشيخ عبد الله الغديان

  عبدالله الغديان


  
  كبرت تكبيرات تكبيرة الاحرام للصلاة وعندما كنت في الركعة الثالثة نزل دم من انفي والقيت في انف منديل هل الدم ينقض الوضوء؟ وبعبارة اخرى هل صلاتي باطلة ام علي ان اعيدها؟ الجواب اذا كان الدم الذي نزل منك على شكل رعاف
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  فانه ينقض الوضوء وعليك ان تعيد الصلاة التي حصل فيها ذلك. اما اذا خرج دم يسير يعني اذا نظر واليه تقرر انه يسير فهذا لا ينقض الوضوء وبالله التوفيق
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